Inż. EUGENIUSZ MATULA 


b. kierownik koksowni w Czerwionce 


najukochańszy syn 


S. p. EUGENIUSZA I JADWIGI Z TOMASZEWSKICH 


przezywszy lat 35, zmarł dnia 6 września 1941 roku. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 16 października b. r. o godz. 9', rano 
w kościele OO. Kapucynów przed głównym ołtarzem. 


Na które zapraszają stroskani: 


matka, siostry i rodzina. 


